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ΠΕ ΡΙΕΧΟΜΕ ΝΑ 

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 

Καθορισμός ορίων οικισμού Κόνισκας Ν. Αιτωλ/νίας με πληθυσμό 
μέχρι και 2000 κατοίκους και καθορισμός όρων και περιορι¬ 
σμών δόμησης αυτού. 1 

Καθορισμός ορίων οικισμού Στενό Πωγωνιάς Ν. Αιτωλ/νίας με 
πληθυσμό μέχρι και 2000 κατοίκους και καθορισμός όρων και 

περιορισμών δόμησης αυτού. 2 

Αποχαρακτηρισμός του Ο.Τ. 118 από χώρο για την ανέγερση 
Αστυνομικού Τμήματος, σε χώρο για την ανέγερση Δημ. Κατα¬ 
στήματος στον Δήμο Νεάπολης. 3 

Διόρθωση του σχεδίου του από 7.11.86 Π. Δ/τος (ΦΕΚ 1054Δ/ 

86) ρυμοτομικού σχεδίου Πεύκης στο 487 Ο.Τ.στο Ν. Ανατ. Ατ¬ 
τικής. 4 

Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου οικισμού Παναγίτσα με τον κα¬ 
θορισμό χώρου για την ανέγερση Κοινοτικού καταστήματος στο 
Ν. Τρικάλων. 5 


Τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου για τον καθορισμό χώρου 
ανέγερσης εξεταστηρίου στον οικισμό Αμφίων, Ν. Ροδόπης. . 6 


ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ · 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 

Αριθ. 1925/86 (1) 

Καθορισμός ορίων οικισμού Κόνισκας Ν. Αιτωλ/νίας με πληθυσμό μέ¬ 
χρι και 2000 κατοίκους και καθορισμός όρων και περιορισμών δό¬ 
μησης αυτού. 

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 
Έχοντας υπόψη: 

1. Τις Δ/ξεις του από 24.4.1985 Π.Δ. (Φ.Ε.Κ. 181Δ/3.5.1985 
«Περί τρόπου καθορισμού ορίων οικισμού της χώρας, κατηγορίες αυτών 
και καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης. 


2. Τις προτάσεις των ιδιωτών μελετητών Μηχ/τών στους οποίους 
ανατέθηκε σχετική μελέτη στα πλαίσια του προγράμματος των ανοι¬ 
κτών πόλεων, που αφορούν στον προσδιορισμό των ορίων των υπόψη οι¬ 
κισμών. 

3. Τα πληθυσμιακά στοιχεία της τελευταίας απογραφής της 
Ε.Σ.Τ.Ε. 

4. Την υπ’ αριθ. 3/87 γνωμοδότηση του Συμβουλίου ΧΟΠ του Νο¬ 
μού. 

5. Την υπ’ αριθ. 5/86 απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου, αποφα¬ 
σίζουμε: 

I. Κατατάσσουμε τον οικισμό κατά κατηγορία αδιάφορος, στάσιμος, 
διάσπαρτος, μεσαίος. 

II. Καθορίζουμε τα όρια του οικισμού Κόνισκας Κοινότ. Κόνισκας 
Επαρχίας Τριχωνίδος Ν. Αιτωλ/νίας με στοιχεία (1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 
1) όπως αυτά φαίνονται στο συνοδευτικό της παρούσης σχεδιάγραμμα 
κλίμ. 1:5000 που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της απόφασης αυτής 
και συντάχθηκε βάσει στοιχείων χαρτών και επί τόπου ελέγχου. Τα όρια 
μεταξύ των σημείων θεωρούνται ευθύγραμμα. 

III. Καθορίζουμε τους ακόλουθους όρους δόμησης. 

α) Αρτιότητα οικοπέδών εντός των ορίων του οικισμού Κόνισκας 
400 τ.μ. τετρακόσια τ.μ. 

Κατά παρέκλιση εντός των άνω ορίων, θεωρούνται άρτια τα γήπεδα 
με όποιο εμβαδόν έχουν κατά την ημέρα δημοσίευσης του από 24.4.85 
Π. Δ/τος (Φ.Ε.Κ. 181 Δ/3.5.85). 

β) Οι υπόλοιποι όροι δόμησης (Κάλυψη - ύψος - σύστημα δομήσεως 
κ.λ.π.) φαίνονται στο άρθρο 5 του ανωτέρω Δ/τος. 

Μεσολόγγι, 8 Οκτωβρίου 1987 
Ο Νομάρχης 
Γ. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ 
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Αριθ. 1780/86 (2) 

Καθορισμός ορίων οικισμού Στενό Πωγωνιάς Ν. Αιτωλ/νίας με πληθυ¬ 
σμό μέχρι και 2000 κατοίκους και καθορισμός όρων και περιορι¬ 
σμών δόμησης αυτού. 

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 
Έχοντας υπόψη: 

1. Τις Δ/ξεις του από 24.4.1985 Π.Δ. (Φ.Ε.Κ. 181Δ/3.5.1985 
«Περί τρόπου καθορισμού ορίων οικισμού της χώρας, κατηγορίες αυτών 
και καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης. 

2. Τις προτάσεις των ιδιωτών μελετητών Μηχ/τών στους οποίους 
ανατέθηκε σχετική μελέτη στα πλαίσια του προγράμματος των ανοι¬ 
κτών πόλεων, που αφορούν στον προσδιορισμό των ορίων των υπόψη οι¬ 
κισμών. 

3. Τα πληθυαμιακά στοιχεία της τελευταίας απογραφής της 
Ε.Σ.Ϊ.Ε. 

4. Την υπ’ αριθ. 19/87 γνωμοδότηση του Συμβουλίου ΧΟΠ του 
Νομού. 

5. Την υπ’ αριθ. 10/86 απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου, απο¬ 
φασίζουμε: 


I. Κατατάσσουμε τον οικισμό κατά κατηγορία συνεκτικός, φθίνων, 
μικρός. 

II. Καθορίζουμε τα όρια του οικισμού Στενό Πωγωνιάς Κοινότ. Ν. 
Αιτωλ/νίας Επαρχίας Βονίτσης με στοιχεία (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
10,1) όπως αυτά φαίνονται στο συνοδευτικό της παρούσης σχεδιά¬ 
γραμμα κλίμ. 1:5000 που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της απόφασης 
αυτής και συντάχθηκε βάσει στοιχείων χαρτών και επί τόπου ελέγχου. 
Τα όρια μεταξύ των σημείων θεωρούνται ευθύγραμμα. 

III. Καθορίζουμε τους ακόλουθους όρους δόμησης. 

α) Αρτιότητα οικοπέδων εντός των ορίων του οικισμού Στενό Πωγω- 
νίας 400 τ.μ. τετρακόσια τ.μ. 

Κατά παρέκλιση εντός των άνω ορίων, θεωρούνται άρτια τα γήπεδα 
με όποιο εμβαδόν έχουν κατά την ημέρα δημοσίευσης του από 24.4.85 
Π. Δ/τος (Φ.Ε.Κ. 181 Δ/3.5.85). 

β) Οι υπόλοιποι όροι δόμησης (Κάλυψη - ύψος - σύστημα δομήσεως 
κ.λ.π.) φαίνονται στο άρθρο 5 του ανωτέρω Δ/τος. 

Μεσολόγγι, 8 Οκτωβρίου 1987 
Ο Νομάρχης 
Γ. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΤ 
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ΕΦΗΜΕΡΙΕ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ) 


Αριθ. 19145/1224 (3) 

Αποχαρακτηρισμός του Ο.Τ. 118 από χώρο για την ανέγερση Αστυνο¬ 
μικού Τμήματος, σε χώρο για την ανέγερση Δημ. Καταστήματος 

στον Δήμο Νεάπολης. 

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
Έχοντας υπόψη: 

1. Τις δ/ξεις του από 17.7.23 Ν. Δ/τος (ΦΕΚ 228 τ.Ά'/23) «περί 
σχεδίων πόλεων κ.λπ.» όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκαν και συ¬ 
μπληρώθηκαν και ειδικότερα τα άρθρα 3, 9 και 29. 

2. Τις δ/ξεις του Ν. 3200/55 «περί διοικητικής αποκέντρωσης» 
όπως αυτές τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα. 

3. Τις δ/ξεις του Α.Ν. 314/68 (ΦΕΚ 47 τ.Α' 1968) «περί παροχής 
εις τον Υπουργόν Βορείου Ελλάδας και τους Νομάρχες αρμοδιότητας 
επί θεμάτων εγκρίσεως επεκτάσεως και τροποποιήσεων σχεδίων πό¬ 
λεων και κωμών» άρθρο 1 όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 1 του 

Ν.Δ. 1018/71 (ΦΕΚ 220 τ.Α/71). 

4. Τις διατάξεις του Ν. 1032/80 «περί συστάσεως του υπουργείου 
Χωροταξίας, Οικισμού και Περ/ντος» (ΦΕΚ 57 τ.Α'/80) και ειδικό¬ 
τερα των άρθρων 2, 3 και 7 αυτού. 

5. Τις διατάξεις του Ν. 1558/85 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όρ¬ 
γανα» και ειδικότερα το άρθρο 23 αυτού. 

6. Τις διατάξεις του Ν. 1337/83 «επέκταση των πολ/κών σχεδίων 
οικιστικής ανάπτυξης και σχετικές ρυθμίσεις» (ΦΕΚ 33τ.Α' /14.3.83) 
και ειδικότερα των άρθρων 26, 33, 37 και 38 αυτού, όπως συμπληρώ¬ 
θηκαν και τροποποιήθηκαν με τις δ/ξεις του Ν. 1512/85 «περί τροπο¬ 
οίησης και συμπλήρωσης πολ/κών δ/ξεων κ.λπ.» (ΦΕΚ 4 τ.Α’/ 
11.1.85 και ειδικότερα το άρθρο 8 αυτού. 


7. Τις δ/ξεις του Π.Δ. 183/86 «περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων 
στους Νομάρχες έγκρισης τροποποιήσεων ρυμοτομικών σχεδίων και 
καθορισμό όρων και περιορισμών δόμησης» (ΦΕΚ 70/Α'/ 
5.6.1986). 

8. Την αριθ. ΔΠ/ΕΑ/5881/5.2.1987 απόφαση Νομάρχη Θεσ/ 
νίκης «περί συστάσεως Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περι¬ 
βάλλοντος Νομού Θεσ/νίκης 

9. Την υπ’ αριθμόν 71/87 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δ. 
Νεάπολης. 

10. Την από 16.9.87 εισήγηση της Δ/νσης Πολεοδομίας Θεσ/ 
νίκης. 

11. Την σύμφωνη γνωμοδότηση του Συμβουλίου Χ.Ο.Π. Ν. Θεσ/ 
νίκης όπως αυτή διατυπώθηκε στην 1205 πράξη της 37 συνεδρίας 
22.9.1987, αποφασίζουμε: 

1. Εγκρίνεται η τροποποίηση του Ρ.Σ. του Δ. Νεάπολης, με τον απο¬ 
χαρακτηρισμό του Ο.Τ. 118 από χώρο για την ανέγερση Αστυνομικού 
Τμήματος και τον χαρακτηρισμό του σε χώρο για την ανέγερση Δημοτι¬ 
κού Καταστήματος, όπως αυτός φαίνεται και σημειώνεται με τα στοι¬ 
χεία Α, Β, Γ, Δ, Α, στο τοπογραφικό διάγραμμα 1:500 που θεωρήθηκε 
από τον Δ/ντή Πολεοδομίας και συνοδεύει την απόφαση αυτή. 

2. Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από την δημοσίευση της στην 
εφημερίδα της Κυβέρνησης. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως 
(άρθρο 1 του Ν. 1018/71). 

Θεσσαλονίκη, 8 Οκτωβρίου 1987 
Ο Νομάρχης 

ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΑΒΑΛΑΝΟΣ 
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Αρ'.Β. 24094/528 ( 4 ) 

Διόρθωση του σχεδίου του από 7.11.86 Π. Δ/τος (ΦΕΚ 1054Δ/86) 

ρυμοτομικού σχεδίου Πεύκης στο 487 Ο.Τ.στο Ν. Ανατ. Αττικής. 

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 
' Εχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις α) του Ν. Δ/τος της 17.7.1923 «περί σχεδίων πό¬ 
λεων κ.λπ.» όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν 
και ειδικότερα το άρθρο 29 και β) της παρ. 2 του άρθρου 4 του Ν. 622/ 
1977 «περί εισπράξεως υπό του Δημοσίου Ταμείου των δια την έκδοσιν 
οικοδομικών αδειών καταβαλλομένων φόρων κλπ.» (ΦΕΚ 171 Α). 

2. Τις διατάξεις του Ν. 947/1979 «περί οικιστικών περιοχών» 
(ΦΕΚ 169/Α) και ειδικότερα το άρθρο 62 παρ. 1. 

3. Τις διατάξεις του Ν. 3200/1955 «περί διοικητικής αποκέντρω¬ 
σης» (ΦΕΚ 97/Α). 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Α.Ν. 314/68 «περί παροχής εις 
τον Υπουργόν Βορείου Ελλάδος και Νομάρχας αρμοδιότητας επί θεμά¬ 
των εγκρίσεως επεκτάσεως ή τροποποιήσεως σχεδίων πόλεων και κω¬ 
μών» (ΦΕΚ 47/Α) όπως αντικαταστάθηκε με το Ν.Δ. 1018/1971 
(ΦΕΚ 220/Α) και συμπληρώθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 33 του Ν. 


1337/83 «Επέκταση των πολεοδομικών σχεδίων, οικιστική ανάπτυξη 
και σχετικές ρυθμίσεις (ΦΕΚ 33/Α). 

5. Το από 9.5.86 Π. Δ/γμα ΦΕΚ 70Α/86. 

6. Το υπ’ αριθ. 3295/7.9.87 έγγραφο του Δήμου Πεύκης. 

7. Το πρακτικό 31/87 της συνεδρίας 35/87 για το θέμα του Νο¬ 
μαρχιακού Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος Δια¬ 
μερίσματος Ανατολικής Αττικής, αποφασίζουμε: 

Εγκρίνεται η διόρθωση του σχεδίου του από 7.11.86 Π. Δ/τος 
(ΦΕΚ 1054Δ/86) και συγκεκριμένα η διόρθωση του πλάτους σε τμήμα 
της οδού Υψηλάντου ρυμοτομικού σχεδίου πεύκης όπου εκ παραδρομής 
σχεδιάσθηκε 8.00 μ. αντί του προβλεπομένου πλάτους των 10.00 μ. 
όπως φαίνεται στο σχεδιάγραμμα που συνοδεύει την παρούσα απόφαση 
σε κλίμακα 1:500. 

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από την ημέρα δημοσιεύσεώς 
της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Αγ. Παρασκευή, 12 Οκτωβρίου 1987 
Ο Νομάρχης 
ΗΡ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 


















11880 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ) 


Αριθ. 7451 (5) 

Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου οικισμού Παναγίτσα με τον καθορι¬ 
σμό χώρου για την ανέγερση Κοινοτικού καταστήματος στο Ν. Τρι¬ 
κάλων. 

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 
' Εχοντας υπόψη: 

1. Τις 8/ξεις του Ν.Δ. της 17.7.1923 όπως μεταγενέστερα τροπο¬ 
ποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν και ειδικότερα τα άρθρα 3, 29 και 70. 

2. Τις δ/ξεις του Ν. 1577/85 (ΦΕΚ 210 Α). 

3. Τις διατάξεις του Α.Ν. 314/1968 (ΦΕΚ 47/Α) και ειδικότερα το 
άρθρο 62 παρ. 1. 

4. Τις διατάξεις του Α.Ν. 314/68 (ΦΕΚ 47/Α) όπως τροποποιήθη¬ 
καν και συμπληρώθηκαν με το υπ’ αρ. 1018/71 Ν.Δ. (ΦΕΚ 220Α) 
και τηνπαραγρφ. 3 του άρθρου 34 του Ν. 1577/85 (ΦΕΚ 210Α). 

5. Τις διατάξεις του υπ’ αριθμ. 183/85 Π.Δ. (ΦΕΚ 70/Α) και ειδι¬ 


κότερα τα άρθρα. 

6. Την υπ’ αριθμ. 20/87 γνωμοδότηση του Κοινοτικού Συμβουλίου 
Παναγίτσας. 

7. Την υπ’ αριθμ. 6/Πρακτ. 150/2.9.87 γνωμοδότηση του Συμ¬ 
βουλίου Χ.Ο.Π. του Νομού, αποφασίζουμε: 

Εγκρίνται η τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου του οικισμού Πα- 
ναγίτσα με τον καθορισμό του οικοπέδου με αρ. 65 ως χώρο για την 
ανέγερση Κοινοτικού καταστήματος, όπως φαίνεται στο συνημμένο σχε¬ 
διάγραμμα . 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνή- 
σεως. 

Τρίκαλα, 14 Οκτωβρίου 1987 
Ο Νομάρχης 
Π. ΡΙΖΟΣ 
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Αριθ. 3556/87 (6) 

Τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου για τον καθορισμό χώρου ανέ¬ 
γερσης εξεταστηρίου στον οικισμό Αμφίων, Ν. Ροδόπης. 

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ 
Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του ν. Δ/τος της 17 Ιουλίου 1923 όπως μεταγενέ¬ 
στερα τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν και ειδικότερα τα άρθρα 
του 3.9.29 και 70. 

2. Τις διατάξεις του ν. 1577/85 (ΦΕΚ 210/Α). 

3. Τις διατάξεις του ν. 947/1979 (169/Α) και ειδικώτερα το άρθρο 
του 62 (παρ. 1). 

%. Τις διατάξεις του α.ν. 314/1968 (ΦΕΚ 47/Α) όπως τροποποιή¬ 
θηκαν και συμπληρώθηκαν με το υπ’ αριθμ. 1018/71 ν. δ/γμα (ΦΕΚ 
220/Α) και με την παράγρ. 8 του άρθρου 34 του ν. 1577/85 (ΦΕΚ 
210/Α). 


5. Τις διατάξεις του υπ’ αριθμ. 183/85 Π.Δ/τος (ΦΕΚ 70/Α). 

6. Την υπ’ αριθμ. 47/87 γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου. 

7. Την υπ’ αριθμ. 235/87 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Χωροτα¬ 
ξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος του νομού Ροδόπης, αποφασί¬ 
ζουμε: 

Εγκρίνεται η τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου του Οικισμού 
Αμφίων με σκοπό τον χαρακτηρισμό χώρων ειδικής χρήσης για την 
ανέγερση εξεταστηρίου όπως φαίνεται στο με ημερομηνία 10.6.87 το¬ 
πογραφικό διάγραμμα της ΊΓΤΔΚ Ν. Ροδόπης. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθή στην Εφημερίδα της Κυβέρνη¬ 
σης. 

Κομοτηνή, 8 Οκτωβρίου 1987 
Ο Νομάρχης 
ΖΗΣΗΣ ΜΠΕΚΟΣ 
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